DART AEROSPACE LTD Work Order:| sid 
Ree oe eI eee 


Description: Stud Receiver Lower Part Number: D4148-3 


Inspection Dwg: D4148 Rev: E 


FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


Drawin Actual 
Tolerance Accept Reject Method of Comments 
Dimension Dimension Inspection 
@0.50 +/-0.030 


1.00 +/-0.030 


0.91 wooo [| 
0.375 


1.982 
3.000 


1.000 

3.76 
0.453 [0.010000] | 
osas | wooo | | 
465 | 0.030 OOO 


20.266 wowo ff o 
eee 


Fd eee EE NN 


LEE 
fi 
| 


L d | 


ae a oe a, m 
Sls z= pawns A 

| Measured by: Audited by: Preliminary Approval: 

| Date: Date: Date: 


| Rev | Date | 
| 10.08.04 | New Issue 
10.08.18 | Dimensions updated per Dwg Rev B 


10.11.09 | Dimensions u 
11.04.05 | Dwg Rev updated 
E 13.11.04 | Dimensions u 
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